
MACNADYNE RADIO • Modd. FM11 e K311. Apparccchio a inodulazione d’ampiezza e di frequenza. Onde medie, due gammc 
onde corte e una banda onde ultracorte a inodulazione di frequenza. Media frequenza AM a 471 kc/s, e FM a 10,7 Mc/a. Folenza 

d’uacita 4 wall. 


















